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Parque Estadual de Vila Velha: os arenitos de Ponta Grossa (PR)
O Parque Estadual de Vila Velha é uma área protegida de Mata Atlântica em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, conhecida pelas formações de arenito. Foi criado em 12 de outubro de 1953 e é administrado pelo Instituto Água e Terra (IAT), do governo do Paraná.
Geleiras que cobriram a região há cerca de 280 milhões de anos ajudaram a moldar, ao longo de milhões de anos, as formas de pedra de Vila Velha.
	Ficha	Dados
	Nome	Parque Estadual de Vila Velha
	Categoria	parque estadual (proteção integral)
	Administração	Instituto Água e Terra (IAT), do governo do Paraná; registrado no CNUC como Instituto Ambiental do Paraná
	Estado e município	Paraná; Ponta Grossa
	Bioma	Mata Atlântica
	Área	3.122,11 hectares, segundo o plano de manejo; 3.215 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Lei Estadual 1.292, de 12 de outubro de 1953 (o CNUC registra “Decreto 1.292”); ampliação pelo Decreto 5.767, de 5 de junho de 2002
	Plano de manejo e conselho	plano de manejo: sim; conselho: sim, segundo o CNUC (julho de 2026)
	Outros reconhecimentos	Tombado em 1966 como “Conjunto de Vila Velha: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada”

Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) e do plano de manejo.
Onde fica
O parque fica em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, segundo o CNUC. Os visitantes chegam por estradas internas aos três conjuntos principais: os Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada, segundo o plano de manejo.
O que protege
O parque protege os arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada. Há cerca de 400 milhões de anos, um mar interior cobria a região e depositou os sedimentos da formação Furnas; depois, geleiras que cobriram a área há cerca de 280 milhões de anos ajudaram a moldar, ao longo de milhões de anos, as formas de pedra de Vila Velha, segundo o plano de manejo.
Você sabia?
Em 18 de janeiro de 1966, o parque foi tombado como patrimônio histórico e paisagístico do Paraná, com o nome “Conjunto de Vila Velha: Arenitos, Furnas e Lagoa Dourada”, segundo o plano de manejo.
Como foi criado
Em 1942, o Decreto-Lei 86 declarou de utilidade pública as fazendas Lagoa Dourada e Vila Velha, para instalar ali um parque florestal. O parque foi criado em 12 de outubro de 1953, pela Lei Estadual 1.292, com 3.122,11 hectares, segundo o plano de manejo. Em fevereiro de 2020, o governo do Paraná assinou contrato de concessão de áreas do parque com a empresa Eco Parques do Brasil, por 30 anos; a gestão ambiental continua com o IAT, segundo a AEN (2020).
Pela Lei 9.985/2000, num parque só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Paraná.
Resumo: principais perguntas e respostas
Onde fica o parque estadual de Vila Velha? Em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.
 
 Quando o parque foi criado? Em 12 de outubro de 1953, pela Lei Estadual 1.292.
 
 Como se formaram as pedras de Vila Velha? Com sedimentos de um mar antigo e a ação de geleiras de cerca de 280 milhões de anos atrás, segundo o plano de manejo.
 
 Quais são os três conjuntos do parque? Os Arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada.
 
 Quem cuida da visitação? Uma empresa concessionária, desde 2020, com a gestão ambiental pelo IAT, segundo a AEN.
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